ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА 





МАРКИРОВКА $МО-КОМПОНЕНТОВ (часть 6) 


(Продолжение. Начало в РЭТ №2, 2003 г.] 


Коды, начинающиеся на букву А 













































































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
А ВА892 Зе $С080 р-диод 35 В, 100 мА 

А 1$$355 Вов и$М Переключающий диод 100 В, 50 мА 

А МКВЕУ47 Мо: $01323 прп радиочастотный 8 ГГц 

АО Н$М5$-2800 НР $ОТ23 Диод Шоттки НР2800 

АО Н$М$-280В НР $01323 Диод Шоттки НР2800 

АОЗ \УМАМ-03 МС _ Усилитель, аналог МАК 3 

Аоб МАМ-06 МС _ Усилитель, аналог МАК 6 

А07 МАМ-07 МС _ Усилитель, аналог МАК 7 

АЛ Н$М$-2801 НР - Диод Шоттки НР2800 

АЛ ВА\Л\/56\// РН $01323 Два диода, общий анод ВА\\/б2 (1№4148) 
АЛ ВА\\/56 РН $0Т23 Два диода, общий анод ВА\\/б2 (1№4148) 
АЛ ВА\\/56 РН $0Т23 Два диода, общий анод ВА\\/б2 (1№4148) 
А1р ВА\\/56 РН $0Т23 Два диода, общий анод ВА\/\/б2 (1№4148) 
АЛЕ ВА\\/56Т РН $01416 Два диода, общий анод ВА\\/б2 (1№4148) 
АЛЕ ВА\\/56$ РЫ $01363 Два диода, общий анод ВА\\б2 (1№4148) 
А1$ ВА\Л/56\// Зе $01323 Два диода, общий анод ВА\\/б2 (1№4148) 
А1$ ВА\\/56 Зе $ОТ23 Два диода, общий анод ВА\\/б2 (1№4148) 
А1$ ВА\\/56 Ц Зе $С74 Два диода, общий анод ВА\\/б2 (1№4148) 
А1Х МВА\\/56 Мое _ Два диода, общий анод ВА\\/б2 (1№4148) 
А2 Н$М$-2802 НР $ОТ23 Два диода Шоттки НР2800 

А2 Н$М$-280С НР $01323 Два диода Шоттки НР2800 

А2 ВАТ18 РН $ОТ23 ВА482 

А2$ ВАТ18 Зе $ОТ23 ВА482 

А2 ММВо2836 Мо: $О0Т23 Два импульсных диода, общий анод 75 В 
А2 СРУЗО Зе $0тТ143 п-канальный полевой СаАз$ 6 ГГц 

А2 мвт39060\\/1 Мо: $0Т363 Два 2№3906 

А22 ВА$21 РН $0027 ВА\21 

А2Х ММВо2836 Мо: $О0Т23 Два импульсных диода, общий анод 75 В, 100 мА, 15 нс 
АЗ ВАР64-03 РН $00323 3 ГГц рт-диод 

АЗ Н$М5$-2803 НР $ОТ23 Полумост Шоттки НР2800 

АЗ ММвВо1005 Мо: $ОТ23 Два кремниевых диода, общий анод, низкая утечка 
АЗ ВА$16 ге _ Импульсный кремниевый диод 75 В, 100 мА 
АЗ ВАТ17 РН $ОТ23 ВА481 

АЗр ВАТ17 РН $ОТ23 ВА481 

АЗ ВАТ17 РН $ОТ23 ВА481 

АЗ мвт39060\/ Мое $01363 Два 2№3906 

АЗХ ММВО2835 Мо: $О0Т23 Два импульсных диода, общий анод 35 В, 100 мА, 15 нс 
А4 Н$М$-2804 НР $0Т23 Два диода Шоттки, общий катод НР2800 
А4$ ВА\/70М/ Зе $01323 Два диода, общий катод ВА\\62 

А45$ ВА\70 Зе $ОТ23 Два диода, общий катод ВА\\/62 

А4$ ВА\7О0Т Зе $01416 Два диода, общий катод ВА\\62 

А45 ВА\70Ч Зе $С74 Два диода, общий катод ВА\\62 

А4 ВА\7ОМ/ РН $01323 Два диода, общий катод ВА\\62 

А4р ВА\70 РН $ОТ23 Два диода, общий катод ВА\\/62 

АМ ВА\70 РН $ОТ23 Два диода, общий катод ВА\\62 

А+ ВА\70 РН $01363 Два диода, общий катод ВА\\/62 

А4Х МВА\70 Мо: _ Два диода, общий катод ВА\\/62 

А5 ВАР51-03 РЫ $00323 Радиочастотный рт-диод общего применения 
А5р ВКУ6б1 РН $0Т143 - 

А5 ВКУ6б1 РН $0Т143 _ 

А5 Н$М$-2805 НР $0тТ143 Два диода Шоттки НР2800 

А5 мМмМво1010 Мо: $0Т23 Два $! диода, общий катод 

А5 ММВО2837 Мое $ОТ23 Два $! диода, общий катод 30 В, 150 мА 
Аб$ ВАЗ 16\М/ Зе $01323 ВА\//б2 (1№4148) 

Аб$ ВА$16 Зе $ОТ23 ВА\\/б2 (1№4148) 

Аб$ ВА$16И Зе $С74 ВА\\/б2 (1№4148) 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
Аб ВА$16М/ РЫ $01323 ВА\М\62 (1№4148) 

Абр ВА$16 РЫ $ОТ23 ВА\М\62 (1№4148) 

Аб! ВА$16 РЫ $ОТ23 ВА\М\62 (144148) 

Аб ВА$16Т РЫ $01416 ВА\М\62 (1№4148) 

Аб ВА$216 РЫ $00110 ВА\М\/62 (1№4148) 

Абр ВА$316 РЫ $00323 ВА\М\/62 (1№4148) 

Аб ММВО2836 Мо: $ОТ23 Два импульсных диода, общий катод 75 В 
АбА ММИ№2111 Мо! $О0Т23 рпр 10к/10к 

АбВ ММУ№2112 Мо! $О0Т23 рпр 22к/22к 

АбС ММУ№2113 Мо! $ОТ23 рпр 47к/47к 

Або ММУ№2114 Мо! $ОТ23 рпр 100к/100к 

АбЕ ММУ№2115 Мо! $О0Т23 рпр 10к 

АбЕ ММУ\№2116 Мо! $О0Т23 рпр 4,7к 

АбС ММУ№2130 Мо! $ОТ23 рпр 1к/1к 

АбН ММУ\2131 Мо! $О0Т23 рпр 2,2к/2,2к 

Аб. ММИ№2132 Мо! $ОТ23 рпр 4, 7к/4,7к 

АбК ММУ№2133 Мо! $ОТ23 рпр 4, 7к/47к 

Аб ММУ№2134 Мо! $ОТ23 рпр 22к/47к 

АбХ ММВО2838 Мо $0Т23 Два импульсных диода 50 В, 100 мА 
А7З ВА\/99 Зе $О0Т23 Полумост ВА\\92 

А73 ВА\/99\/ Зе $0Т323 Полумост ВА\\/92 

А7З ВА\/9ЭТ Зе $С75 Полумост ВА\М\/92 

А7З ВА\/99у Зе $С74 Полумост ВА\\/92 

А7 ВА\/99\/ РЫ $01323 Полумост ВА\\/92 

А7 ВА\/99 РЫ $О0Т23 Полумост ВА\\/92 

А7 Н$М$-2807 НР $01143 Кольцевой модулятор НР2800 

А8 Н$М$-2808 НР $01143 Кольцевой модулятор НР2800 

А8 ВАР50-03 РЫ $00323 Радиочастотный рт-диод общего применения 
А8 ВА$19 РЫ $О0Т23 ВА\/19 

А8 $123089$ $И $ОТ23 п-канальный МОП 60 В, 0,1 А 

АЗА ММУ№2211 Мо! $О0Т23 прп 10к/10к 

АЗВ ММУ№2212 Мо! $О0Т23 прп 22к/22к 

А8С ММУ№2213 Мо! $О0Т23 прп 47к/47к 

А8О ММУ№2214 Мо! $ОТ23 прп 100к/100к 

АЗЕ ММУ№2215 Мо! $О0Т23 прп 10к 

АЗЕ ММУ№2216 Мо! $О0Т23 прп 4,7к 

А8С ММУ№2230 Мо! $О0Т23 прп 1к/1к 

АЗН ММУ№2231 Мо! $ОТ23 прп 2,2к/2,2к 

А8 ММУ\№2232 Мо! $О0Т23 прп 4, 7к/4,7к 

АЗК ММУ№2233 Мо! $ОТ23 прп 4, 7к/47к 

АВЕ ММУ№2234 Мо! $ОТ23 прп 22к/47к 

А9 $123090$ $И $ОТ23 р-канальный МОП 60 В, 0,1 А 

А11 ММВО1501А Есв $О0Т23 Диод 180 В, 200 мА 

А1З ММВО1503А Рсв $ОТ23 Полумост 180 В, 200 мА 

А14 ММВО1504А РВ $О0Т23 Два диода, общий катод 80 В, 200 мА 
А15 ММВО1505А Рсв $О0Т23 Два диода, общий анод 80 В, 200 мА 
А1б 2С934А 2е{ ЗОТ23 Сверхрезкий варикап 25/95 пФ 

А17 2С93ЗА 2е{ ЗОТ23 Сверхрезкий варикап 12/42 пФ 

А51 ВВУуб2 РЫ $01143 _ 

А81 ВА$20 РЫ $О0Т23 ВА\/20 

А82 ВА$21 РЫ $О0Т23 ВА\/21 

А91 ВА$17 РЫ $О0Т23 ВАЗ14 

АА ВСХ51 Зе $0т89 рпр 45 В, аналог ВСХ54 

АА ВС\/60А ТТ $О0Т23 ВСУ\58-\й 

АА 7М\829А ге $00323 Сверхрезкий варикап 28 В, 8,2 пФ при 2 В 
АА$ ВС\М/60А Зе $ОТ23 ВС\58-мй 

ААА ММВЕА4856 Мо: $О0Т23 2№4856 п-канальный полевой модулятор 
АААА МАХЗ09ЕХКВ МАХ $0Т23 Схема сброса микропроцессора 5,0 В 
АААХ МАХ2470 МАХ $0Т23-6 Буферный усилитель ГУН 

АААУ МАХ2471 МАХ $0Т23-6 Буферный усилитель ГУН 

ААС ММВКУ5ЛАЕ Мо! $О0Т23 прп КР 8 ГГц 

ААН МАХ6326_Е22-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 2,200 В 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 

АА! МАХ6327_В22-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 2,200 В +\е 

ААУ МАХ6328_В22-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 2,200 В ме 

ААК МАХ64108$533-Т Мах ИСЗР-4 Детектор напряжения (3,3 В/двухтактный, высокий 
активный уровень) 

АА МАХб64108$34-Т Мах ОСЗР-4 Детектор напряжения (3,4 В/двухтактный, высокий 
активный уровень) 

ААМ МАХ64108$35-Т Мах ОСЗР-4 Детектор напряжения (3,5 В/двухтактный, высокий 
активный уровень) 

 ААМ МАХб64108$536-Т Мах (СЗР-4 Детектор напряжения (3,6 В/двухтактный, высокий 
активный уровень) 

ААМ МАХ809ЕХВ Мах $С70 птсгоргос —\е гезе{ деп 5,0 В 

ААО МАХ64108$537-Т Мах ИСЗР-4 Детектор напряжения (3,7 В/двухтактный, высокий 
активный уровень) 

ААО МАХ809МХВ Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 5 В —е 

ААР МАХ64108$538-Т Мах ИСЗР-4 Детектор напряжения (3,8 В/двухтактный, высокий 
активный уровень) 

ААР МАХ809ТХВ Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 3,3 В —ме 

ААС МАХ64108$539-Т Мах ИСЗР-4 Детектор напряжения (3,9 В/двухтактный, высокий 
активный уровень) 

ААО МАХ8095ХВ Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 3,3 В —ме 

ААВ МАХ64108$540-Т Мах ОСЗР-4 Детектор напряжения (4,0 В/двухтактный, высокий 
активный уровень) 

ААВ МАХ809ВХА Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 3,0 В —ме 

ААЗ МАХ64108541-Т Мах ИСЗР-4 Детектор напряжения (4,1 В/двухтактный, высокий 
активный уровень) 

ААЗ МАХ8037ХВ Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 2,5 В —ме 

ААТ МАХ64108542-Т Мах (СЗР-4 Детектор напряжения (4,2 В/двухтактный, высокий 
активный уровень) 

ААТ МАХ810ЕХВ Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 5 В +уе 

ААЦ МАХ64108543-Т Мах ИСЗР-4 Детектор напряжения (4,3 В/двухтактный, высокий 
активный уровень) 

ААЦ МАХ810МХВ Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 5 В +\е 

ААМ МАХ64108544-Т Мах ИСЗР-4 Детектор напряжения (4,38 В/двухтактный, высокий 
активный уровень) 

ААУ МАХ810ТХВ Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 3,3 В +уе 

ААМ/ МАХ64108545-Т Мах ИСЗР-4 Детектор напряжения (4,5 В/двухтактный, высокий 
активный уровень) 

ААМ/ МАХ810ВХА Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 3 В +уе 

ААХ МАХ64108546-Т Мах (СЗР-4 Детектор напряжения (4,63 В/двухтактный, высокий 
активный уровень) 

ААХ МАХ810$5ХВ Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 3,3 В +уе 

ААУ МАХб6411В533-Т Мах ИСЗР-4 Детектор напряжения (3,300 В/открытый сток, низкий 
активный уровень) 

ААУ МАХ8107ХВ Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 2,5 В +уе 

АА7 МАХб6411В$34-Т Мах ОСЗР-4 Детектор напряжения (3,400 В/открытый сток, низкий 
активный уровень) 

ААЁ МАХ8ОЗЕХВ Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 5 В —е 

АВ ВС\М/60В ИТ ЗОТ23 ВСУ\У58-ий 

АВ 2М\У830А га $00323 Сверхрезкий варикап 28 В, 10 пФ при 2 В 

АВ$ ВС\/6оВ Зе $0Т23 ВСУ\У58-ий 

АВр ВС\М/6оВ РЫ ЗОТ23 ВСУ\У58-ий 

АВ ВС\М/60В РЫ $ОТ23 ВСУ\У58-ий 

АВА МАХб6411В535-Т Мах ИСЗР-4 Детектор напряжения (3,500 В/открытый сток, низкий 
активный уровень) 

АВА МАХ80ЗТХВ Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 5 В —е 

АВАА МАХ809МХВ Мах ЗОТ23 Схема сброса микропроцессора 5 В —е 

АВВ МАХб6411В536-Т Мах ИСЗР-4 Детектор напряжения (3,600 В/открытый сток, низкий 
активный уровень) 

АВВ МАХ80ЗМХВ Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 3,3 В —ме 

АВС МАХ6411В537-Т Мах ОСЗР-4 Детектор напряжения (3,700 В/открытый сток, низкий 
активный уровень) 

АВС МАХ803$ХВ Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 3,3 В —ме 

АВО МАХб6411В538-Т Мах ИСЗР-4 Детектор напряжения (3,800 В/открытый сток низкий 
активный уровень) 

АВО МАХ80ЗВХА Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 3 В —е 

42 «Ремонт электронной техники» №7, 2003 Е-тай: @есот@есотр.ги 





ЭЛЕМЕНТНАЯ 


БАЗА 





Коды, начинающиеся на букву А. [Продолжение] 

























































































































































































Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 

АВЕ МАХ6411В$39-Т Мах (ИС$Р-4 Детектор напряжения (3,900 В/открытый сток, низкий 
активный уровень) 

АВЕ МАХ8037ХКВ Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 2,5 В —ме 

АВЕ МАХ6411В$40-Т Мах (ИС$Р-4 Детектор напряжения (4,00 В/открытый сток, низкий 
активный уровень) 

АВЕ :М4041А!ХЗ-1.2 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 1,225 В, 0,1% 

АВС МАХ64118$41-Т Мах (ИС$Р-4 Детектор напряжения (4,100 В/открытый сток, низкий 
активный уровень) 

АВС :М4041ВХЗ-1.2 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 1,225 В, 0,2% 

АВН МАХ6411В$42-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения (4,200 В/открытый сток, низкий 
активный уровень) 

АВН ЕМ404101Х3-1.2 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 1,225 В, 0,5% 

АВ! МАХ64118В$43-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения (4,300 В/открытый сток, низкий 
активный уровень) 

АВ :М404101ХЗ-1.2 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 1,225 В, 1,5% 

АВ, МАХ6411В$44-Т Мах (/С$Р-4 Детектор напряжения (4,38 В/открытый сток, низкий 
активный уровень) 

АВ :№М4040А!Х3-2.1 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 2,048 В, 0,1% зНипё М ге! 

АВК МАХ6411В$45-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения (4,5 В/открытый сток, низкий 
активный уровень) 

АВК :М40408Х3-2.1 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 2,048 В, 0,2% 

АВЕ МАХ6411В$46-Т Мах (С$Р-4 Детектор напряжения (4,64 В/открытый сток, низкий 
активный уровень) 

АВЕ :М4040С1Х3-2.1 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 2,048 В, 0,5% 

АВМ :М404001Х3-2.1 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 2,048 В, 1% 

АВМ :№М4040А!Х3-2.5 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 2,500 В, 1% 

АВО :№М40408Х3-2.5 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 2,500 В, 0,2% 

АВР ЕМ4040С!Х3-2.5 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 2,500 В, 0,5% 

АВО :М404001Х3-2.5 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 2,500 В, 1% 

АВК :№М4040А!ХЗ-3.0 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 3,000 В, 0,1% 

АВ$ :мМ40408ХЗ-3.0 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 3,000 В, 0,2% 

АВТ :мМ4040С1ХЗ-3.0 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 3,000 В, 0,5% 

АВУ ЕмМ404001ХЗ-3.0 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 3,000 В, 1% 

АВУ :М4040А!ХЗ-4.1 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 4,096 В, 0,1% 

АВ\М/ :М40408ХЗ-4.1 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 4,096 В, 0,2% 

АВХ :М4040С1ХЗ-4.1 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 4,096 В, 0,5% 

АВУ :мМ404001ХЗ-4.1 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 4,096 В, 1% 

АВИ 1№М4040А!Х3З-5.0 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 5,000 В, 0,1% 

АС ВСХ51-100 Зе $0т89 рпр звуковой 45 В, Бена = 100 

АС ВСХ51-10 РЫ $0т89 рпр звуковой 45 В, Бена = 100 

АС ВС\/60С РЫ $ОТ23 ВСУ\58-х 

АС 7М\831А ге $00323 Сверхрезкий варикап 28 В, 15 пФ при 2 В 

АС$ ВС\/60С Зе $О0Т23 ВС\58-х 

АСр ВС\/60С РЫ $О0Т23 ВСУ\58-х 

АСЕ ВС\/60С РЫ $ОТ23 ВС\58-х 

АСА :М40408Х3-5.0 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 5,000 В, 0,2% 

АСАА МАХ809ТХК Мах $О0Т23 ппсгоргос —е гезе{ деп 3.3 В 

АСВ ЕМ4040С1Х3-5.0 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 5,000 В, 0,5% 

АСС ЕмМ404001Х3-5.0 Мах $С70 Шунтирующий стабилизатор 5,000 В, 1% 

АСЕ МАХ6326_КЗ1-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 3,080 В —е 

АСЕ МАХ6347_КВ46-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора 4,630 В +\е 

АСН МАХ6б326_К23-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора —\е 2,320 В 

АС! МАХ6326_К26-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора —м\е 2,630 В 

АС] МАХ6328_К26-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора —ме 2,630 В 

АСК МАХ6346_Р44-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора —ме 4,380 В 

АСЕ МАХ6347_КВ44-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора +уе 4,380 В 

АСМ МАХ6348_Р46-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора —ме 4,630 В 

АСМ МАХ6348_Р44-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора —ме 4,380 В 

АСО МАХ6346_Р46-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора —\е 4,630 В 

АСР МАХ6б326_Р29-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора —ме 2,930 В 

АСО МАХ6327_Б23-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора +\е 2,320 В 

АСК МАХ6327_К26-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора +\е 2,630 В 

АС$ МАХ6327_Е29-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора +\е 2,930 В 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
АСТ МАХ6327 _ВЗ1-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора +\е 3,080 В 
АСУ МАХ6328 _В23-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора —ме 2,320 В 
АС\/ МАХ6328_В29-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора —ме 2,930 В 
АС\\ МАХ6326_ВЗ1-Т Мах $С70 Схема сброса микропроцессора —ме 3,080 В 
АО ВСХ51-160 Зе $0т89 рипр звуковой 45 В, Бена = 160 
АО ВСХ51-16 РН $0т89 рипр звуковой 45 В, Бена = 160 
АО ВС\М/60) РН $0Т23 ВСУ\У58-х 
АО 2М\832А Се $00323 Сверхрезкий варикап 28 В, 22 пФ при 2 В 
АО$ ВС\М/60) Зе $0Т23 ВСУ58-х 
АБр ВС\М/60) РН $0Т23 ВСУ\У58-х 
АО ВС\М/60) РЕ $ОТ23 ВСУ\У58-х 
АОАА МАХ8095ХК Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора —ме 3,3 В 
АОМ 2$С3838К Вов _ прп 11 В, 3,2 ГГц для ТВ-тюнеров 
АОМ/ МАХ6406В$22-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 2,200 В, двухтактный, активный 
низкий уровень 
етектор напряжения 2,32 В, двухтактный, активный 
АОХ МАХ64068В$23-Т Мах ЦС$Р-4 ы к ее и дву 
етектор напряжения 2,4 В, двухтактный, активный 
АБУ МАХ64068В$24-Т Мах ЦС$Р-4 и Н Е о дву 
етектор напряжения 2,500 В, двухтактный, активный 
АО7 МАхХ64068В$25-Т Мах ЦС$Р-4 г —_ у р дву 
АЕ ВСХ52 Зе $0Т89 рир 60 В звуковой, аналог ВСХ55 
АЕ 2М\У8ЗЗЗА Се $00323 Сверхрезкий варикап 28 В, 33 пФ при 2 В 
АЕА МАХ6406В$26-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 2,63 В, двухтактный, активный 
низкий уровень 
АЕВ МАХ6406В$27-Т Мах ОС$Р-4 Детектор напряжения 2,70 В, двухтактный, активный 
низкий уровень 
АЕС МАХ64068В$28-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 2,80 В, двухтактный, активный 
низкий уровень 
АЕБ МАХ6406В$29-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 2,900 В, двухтактный, активный 
низкий уровень 
АЕЕ МАХ64068В$30-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 3,00 В, двухтактный, активный 
низкий уровень 
етектор напряжения 3,08 В, двухтактный, активный 
АЕЕ МАХ64068В$31-Т Мах ЦС$Р-4 ты в и о дву 
Детектор напряжения 2,20 В, двухтактный, активный 
АЕС МАХ6407В$22-Т Мах ЦС$Р-4 Аи и ь и у 
Детектор напряжения 2,30 В, двухтактный, активный 
АЕН МАХ6407В$23-Т Мах ЦС$Р-4 А ий ь и у 
Детектор напряжения 2,40 В, двухтактный, активный 
АЕ МАХ6407В$24-Т Мах ЦС$Р-4 ай и, ь м у 
етектор напряжения 2,50 В, двухтактный, активный 
АЕ МАХ6407В$25-Т Мах ЦС$Р-4 д . ый ь Е дву 
етектор напряжения 2,63 В, двухтактный, активный 
АЕК МАХ6407В$26-Т Мах ЦС$Р-4 я - ма ь т дву 
АЕ МАХ6407В$27-Т Мах ОС$Р-4 Детектор напряжения 2,70 В, двухтактный, активный 
высокий уровень 
АЕМ МАХ6407В$28-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 2,80 В, двухтактный, активный 
высокий уровень 
АЕМ МАХ6407В$29-Т Мах (С$Р-4 Детектор напряжения 2,93 В, двухтактный, активный 
высокий уровень 
АЕМ 2$С3839К Вов _ прп 20 В, 2 ГГц для ТВ-тюнеров 
АЕО МАХ6407В$30-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 3,0 В, двухтактный, активный 
высокий уровень 
етектор напряжения 3,0 В, двухтактный, активный 
АЕР МАХ6407В$31-Т Мах ЦС$Р-4 АЕ . И ь в дву 
етектор напряжения 2,200 В, открытый сток, низкий 
АЕС МАХ6408В$22-Т Мах ЦС$Р-4 р и р 
АЕВ МАХ6408В$23-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 2,320 В, открытый сток, низкий 
активный уровень 
етектор напряжения 2,4 В, открытый сток, низкий 
АЕЗ МАХ6408В$24-Т Мах ЦС$Р-4 ни и р р 
етектор напряжения 2,50 В, открытый сток, низкий 
АЕТ МАХ6408В$25-Т Мах ЦС$Р-4 ее а р 
АЕЦ МАХ6408В$26-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 2,63 В, открытый сток, низкий 
активный уровень 
АЕ\ МАХ6408В$27-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 2,70 В, открытый сток, низкий 
активный уровень 
АЕМ/ МАХ6138АЕХК12-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 1,2205 В, 0,1% 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 
АЕМ/ МАХ6408В$28-Т Мах $С70-3 Детектор напряжения 2,80 В, открытый сток, низкий 
активный уровень 
АЕХ МАХ6138ВЕХК12-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 1,2205 В, 0,2% 
АЕХ МАХ6408В$29-Т Мах ИС$Р-4 Ни и 2,930 В, открытый сток, низкий 
АЕУ МАХ6138СЕХК12-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 1,2205 В, 0,5% 
АЕУ МАХ6408В$30-Т Мах ИС$Р-4 о и 3,000 В, открытый сток, низкий 
. о Детектор напряжения 3,080 В, открытый сток, низкий 
АЕЙ МАХ6408В$31-Т Мах ЦС$Р-4 активный уровень 
АР 7М\834А ге $00323 Сверзхрезкий варикап 28 В, 47 пФ при 2 В 
АР$ ВС\У/бОЕЕ Зе $ОТ23 ВСУ\58 
АРА МАХ6138АЕХБВ21-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 2,0480 В, 0,1% 
АЕА МАХ64098$33-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 3,3 В, двухтактный, низкий 
активный уровень 
АРАА МАХ809ВХК Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора —е 3,0 В 
АРВ МАХ6138ВЕХКВ21-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 2,0480 В, 0,2% 
. ы Детектор напряжения 3,4 В, двухтктный, низкий активный 
АРВ МАХ6409В$34-Т Мах ЦС$Р-4 уровень 
АРС МАХ6138СЕХК?21-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 2,0480 В, 0,5% 
з р Детектор напряжения 3,5 В, двухтактный, низкий 
АРС МАХ6409В$35-Т Мах ЦС$Р-4 активный уровень 
АЕО МАХ64098$36-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 3,6 В, двухтактный, низкий 
активный уровень 
АРЕ МАХ6138АЕХВ25-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 2,5000 В, 0,1% 
АЕЕ МАХ64098$37-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 3,7 В, двухтактный, низкий 
активный уровень 
АРЕ МАХ6138ВЕХВ25-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 2,5000 В, 0,2% 
АЕЕ МАХ64098$38-Т Мах (ИС$Р-4 а ое 3,8 В, двухтактный, низкий 
АРС МАХ6138СЕХВ25-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 2,5000 В, 0,5% 
АЕС МАХ64098$39-Т Мах (С$Р-4 Детектор напряжения 3,9 В, двухтактный, низкий 
активный уровень 
Детектор напряжения 4 В, двухтактный, низкий активный 
АРЕН МАХ6409В$40-Т Мах ЦС$Р-4 уровень 
АР МАХ6138АЕХВЗО-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 3,0000 В, 0,1% 
АЕ МАХ64098$41-Т Мах С$Р-4 Детектор напряжения 4,1 В, двухтактный, низкий 
активный уровень 
АР] МАХ6138ВЕХВЗ0-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 3,0000 В, 0,2% 
АЕ] МАХ64098$42-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 4,2 В, двухтактный, низкий 
активный уровень 
АРК МАХ6138СЕХКЗО-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 3,0000 В, 0,5% 
АЕК МАХ64098$43-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 4,3 В, двухтактный, низкий 
активный уровень 
АЕЁ МАХ64098$44-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 4,38 В, двухтактный, низкий 
активный уровень 
АРМ МАХ6138АЕХКВА1-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 4,0960 В, 0,1% 
АЕМ МАХ64098$45-Т Мах ИС$Р-4 Детектор напряжения 4,5 В, двухтактный, низкий 
активный уровень 
АРМ МАХ6138ВЕХКВА1-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 4,0960 В, 0,2% 
АЕМ МАХ64098$46-Т Мах СР | Детектор Я ДАТИ нНиЗКИЙ 
АРО МАХ6138СЕХК41-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 4,0960 В, 0,5% 
АРО МАХ6138АЕХВ50-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 5,0000 В, 0,1% 
АРК МАХ6138ВЕХВ50-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 5,0000 В, 0,2% 
АРЗ МАХ6138СЕХК50-Т Мах $С70-3 Шунтирующий стабилизатор 5,0000 В, 0,5% 
АС 7М\835А ге $00323 Сверхорезкий варикап 28 В, 68 пФ при 2 В 
АС ВСХ70С РЫ $О0Т23 ВСУ59-уй ВС107 
АС5 ВСХ70С Зе $ОТ23 ВС\59-уй ВС107 
АСр ВСХ70С РЫ $О0Т23 ВСУ59-уй ВС107 
АСЕ ВСХ70С РЫ $О0Т23 ВСУ59-уй ВС107 
АС ВСХ52-10 Зе $0т89 60 В рпр ВСХ52, Бена = 100 
АСАА МАХ810ЕХК Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора +\е 5,0 В 
АН ВСХ7ОН РЫ $О0Т23 ВСУ59-уй ВС107В 
АН$ ВСХ7ОН Зе $ОТ23 ВСУ\59-уй ВС107В 
АНр ВСХ7ОН РЫ $ОТ23 ВСУ59-уй ВС107В 
АН ВСХ7ОН РЫ $О0Т23 ВСУ59-уй ВС107В 
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Код Прибор Производитель Корпус Описание и/или аналог 

АН ВСР5З Мо: $01223 рпр усилительный 80 В, 150 мА 

АН ВСХ53 Зе $0т89 рпр звуковой 80 В, аналог ВСХ56 

АН 2М\930 2е{ $00323 Сверхрезкий варикап 2,9/8,3 пФ 

АНАА МАХ810МХК Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора +\е 5,0 В 

А] ВСХ70} РЫ ЗОТ23 ВС\59-х ВС107 

А $ ВСХ70] Зе ЗОТ23 ВС\59-х ВС107 

Ар ВСХ70} РЫ $О0Т23 ВС\59-х ВС107 

АЛ ВСХ70] РЫ $О0Т23 ВС\59-х ВС107 

А] 2М\931 2е{ $00323 Сверхрезкий варикап 4/13,5 пФ 

ААА МАХ810ТХК Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора +уе 3,3 В 

АК ВСХ7оК РЫ $О0Т23 ВСУ\59-х ВС107 

АК 2М\932 2е{ $00323 Сверхрезкий варикап 5,5/17 пФ 

АК$ ВСХ7оК Зе $ОТ23 ВСУ\59-х ВС107 

АКр ВСХ70К РЫ $ОТ23 ВСУ\59-х ВС107 

АКр ВСХ70К РЫ $О0Т23 ВСУ\59-х ВС107 

АК ВСХ53-10 Зе $0т89 рпр 80В ВСХБ3, Бена = 100 

АКАА МАХ8105ХК Мах $0Т23 Схема сброса микропроцессора +уе 3,3 В 

АЕ ВСХ53-16 Зе $0т89 80 В рпр ВСХ53, Бева = 100 

АЕ ММВТА55 Мо! $ОТ23 рир 25 В (МР$ЗА55) 

АЕ 2М\У933 2е{ $00323 Сверхрезкий варикап 12/42 пФ 

АЕ$ ВЕР405 Зе $0тТ343 - 

АГАА МАХ810$ХК Мах $О0Т23 Схема сброса микропроцессора +уе 3,0 В 

АМ ММвВтТ3904\/ Мо! $0Т323 2№3904 

АМ ВСХ52-16 Зе $0тТ89 рпр 60 В, ВСХ52, Бена = 160 

АМ$ ВЕР420 Зе $0тТ343 прп 25 ГГц при 4,5 В, 35 мА 

АМ В$$64 Мо! $ОТ23 прп 80 В, 0,1 А, 60 МГц 

АМ$ В$$64 Зе $0Т23 прп 0,1 А, 60 МГц 

АМр В$$64 РЫ $0Т23 прп 80 В, 0,1 А, 60 МГц 

АМЁ В$$64 РЫ $ОТ23 прп 80 В, 0,1 А, 60 МГц 

АМ 2МУ\У9ЗЗА 2е $00323 Сверхрезкий варикап 12/42 пФ 

АМ ВС\М/6бОЕМ Зе $0Т23 прп общего применения 35 В, 0,2 А 

АМ№ ВЕР450 Зе $0тТ343 прп 25 ГГц, 4,5 В, 100 мА 

АМ 2М\934 2е{ $00323 Сверхрезкий варикап 25/95 пф 

АО ВС\М/6б0АВ ИТ ЗОТ23В ВС\58-уй 

АО 2М\У9З4А 2е $00323 Сверхрезкий варикап 5/95 пФ 

АР ВС\/6боВВ ИТ ЗОТ23В ВСУ\58-уй 

АР$ ВЕР520 Зе $0тТ343 прп 40 ГГц, 2,5 В, 40 мА 

А-О 2Р01820АО9 РН $01323 прп общего применения 50 В, БеНа = 85...170 

АЮ 2Р01820АО РН $01323 прп общего применения 50 В, БеКа = 85...170 

АК ВС\М/60СВ ИТ ЗОТ23В ВС\58-х 

АВ №М$0709В Мо: - рир общего применения 25 В 

АКЛ В$К40 РЫ $0т89 прп 70 В, 1 А, 1,35 Вт, БеКа = 40...120 

АБ2 В$В41 РЫ $0т89 прп 70 В, 1 А, 1,35 Вт, Бека = 100...300 

АКЗ В$В42 РЫ $0т89 прп 90 В, 1 А, 1,35 Вт, БеКа = 40...120 

АК4 В$В43 РЫ $0т89 прп 90 В, 1 А, 1,35 Вт, Бена = 100...300 

А-О 2Р01820АК РЫ $0Т323 прп общего применения 50 В, БеКа = 120...240 

АЮ 2Р01820АВ РЫ $0Т323 прп общего применения 50 В, БеНа = 120...240 

А-5 2Р01820А$ РЫ $0тТ323 прп общего применения 50 В, Бена = 170...340 

АЗ 2Р01820А$ РЫ $0Т323 прп общего применения 50 В, Бена = 170...340 

АЗ ВС\/60ОВ ИТ ЗОТ23В ВСУ58-х 

А$ №М$0709$ Мо: _ рир общего применения 25 В 

АЗ$ ВАТ18-05 Зе $0Т23 Два радиочастотных рт-диода ВАТЛ8 

А$1 В$Т50 Мо: $0т89 прп составной, 0,5 А, 60 В 

А$2 В$Т51 Мо: $0т89 прп составной, 0,5 А, 80 В 

А$З В$Т52 Мо: $0т89 прп составной, 0,5 А, 90 В 

А$З В$Р52 Мо: $01223 прп составной, 0,5 А, Бена = 2000 

АТ$ ВАТ18-06 Зе $0тТ23 Два радиочастотных рт-диода, общий анод ВАТ18 

АТ ВЕР540 Зе $0тТ343 прп СВЧ 

АЦ5 ВАТ18-04 Зе $0тТ23 Два радиочастотных рт-диода ВАТЛ8 

АЧ ВС\/60СК ИТ ЗОТ23В ВС\58 

АМ 2АМ212К Кой _ Импульсный 8 В, 100 мА 

А\\/ всм/6бонв ИТ ЗОТ23В ВС\58 

АХ ВСХ70.В ИТ $ОТ23В ВС\59-х 

АУ ВСХ70КВ ИТ ЗОТ23В ВС\59-х 

АУ ММВО1000 Мо! $ОТ23 Диод $1 переключающий 30 В, 0,2 А 

Продолжение следует. 
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